الفصل الخامس: المول 


اختر الإجابة الصحيحة في كل ما يلي: 
تسمى وحدة النظام الدولي الأساسية لقياس كمية المادة: 


ر 
يسمى العدد 2.223 


عدد جزيئات السكروز في 11101 3.5 منه: 


3) عدد أفوحادرو 


molecules 3.1110 ع‎ molecules 1.11x10% (a 

molecules 4.11x10** (d molecules 2.11x10%* (b 

عدد ذرات 211 ف 2.311101 منه: 

` 3.505/1024 atoms م‎ 1.505x10** atonıs (a 

4.505x10* ators d 2.503x10*" atoms (b 

غدد الجريئات في آم دہ 11.5 من الماء 11200: 

25.923x10**molecules ع‎ 1.933x10** molecules (a 

6.933x10** molecules 4 3.923x10* molecules حل‎ 

عدد وحداث الصيغة في 3.2511101 من نترات الفضة 01 للع شر 

0.9565::1024 Formula Units (a 
1.9565x107* Fornıula Units (b 
غدد ذرات الأكسجين في 511101 من و©:‎ 


10.02»1024 atoms (d 8.03x10** atoms (€ 3.01x10** atonas (b 6.02x10* atons (a 


عدد مولات النحاس الي توي على*4.5*102 ذرة منه: 


7.475 mo 4.475 mol ع‎ 2.475 mol (b 2.709x10“® rol (a 


عدد مولات 5751024 ذرة من الألمنيوم اھ 


9 
6.551 mol حل امد 4.551 ع‎ 0.551 mol a 


عدد مولات 2.5×107 ذرة من الحدید ۴۴ : 


9.153x107* mol )4 8.153x107* mol )© 6.153x10* mol (b 4.153x107* mol (a 


الكتلة باخرامات طول واحد من أي مادة نقية تسمى: 


8) الكتلة المولية ا) الكتلة الحجمية | ©) الكثافة أ الضغط 


وحدة قياس الكثلة المولية: 


2.9565»1024 Formula Units ع‎ 
3.9565» 1024 Formula Units 4 


9.551 nmol d 


mol/g )© mol/L (b g/L (a ١ 
)67-52( كتلة 0.0451 من الكروم:‎ | 
)81-27 :Al ı3. 5Tmol كتلة‎ | 


96.39 طلم ع 92.39 )اع 94.39 ) ع‎ | 0.132 g (a 
))09-40( منه تساوي:‎ 525g عدد مولات الكالسيوم في‎ 


13 
21000101 (d 13.1mol ع‎ | 2131m [| ظ(‎ 113.1mol (a 


عدد مولات 25.58 من الفضة ع هتساوي: (107.9=عى 3 


3.22611261 4 2.23611161 (€ 1.236mol حال‎ 0.236mol (a 
عدد ذرات الذهب قي عملة ذهبية كتلتها 31.18 تساوي: (1=197اش)‎ 

5.512x10% ators (€ 1.866x10* atoms (a | 17 
9.512107 atonas d 2.512x10** atons (b 


الهيليوم ۲18 غاز نبيل فإذا احتوى بالون على*5.5×10 ذرة من اغيليوم فإن كتلة افيليوم فيه تساوي: )]1٥=4(‏ 


مع 0.364 حل ع 1.364 ع) ع 2.364 0 ع 3.364 


عدد ذرات 4.56<1038من السليكون 51 تساوي: (81-28) 
(a | 19‏ قصرم2.804-10230 €( كتجرمعة023 6.8041 
عدد مولات أيونات الألميوم (*اھ) فی 1.2531101من و0 [ھ تساوي: 
2.5m ¢ 1.25mo! (a‏ | ع) olم3.75m‏ 4 4.5mol‏ 
عدد مولاث أيونات C17‏ في اود 2.5 من 211:12 تساوي: 


۾ أمتناد.2 ط) 31101 | ع 5mol‏ 


)Ca=40 , )01-35.5( :C2 الكثتلة المولية للمركب وا‎ 37 
311 امتتع‎ d 211gfmo! ع‎ ِْ 111gf/mol! (b 73.5g/mol (a 
(K=39 , C=12 , 0-16 ,H=1)  :16© 2131502 الكثلة المولية للمركب‎ 5 


م 6Sg/mol‏ حا) 76g/mol‏ | ع)امتمع 87 8 98g/mol‏ 
ر ا و الكتلة المولية للمركب 2701 €: (16-© , E (C=12 , H=1‏ 


أعامسوة1 | 12g/mo!‏ ط) أمدمرع29 ظ ع) 45gmol‏ أ 342g mol «d‏ 
5 الكتلة المولية للركب +80 ;)ڊNH:‏ (0-16 , 2-31 , (N=14 , H=1‏ 


249 ل أمتصع‎ 149gf/mol (€ o2g/mol (hb 13g/mol (a 


كتلة 2.501 من 125 1:©) تساوي: 5-32 , (C=12 , H=1‏ 


485g 385g ع)‎ 285g حا)‎ 185g a 


كتلة 3.2513101 من مض الكبريتيك 18150 تساوي: SIA, O0=16;‏ 81-1 


8 318.58 ط) 330.355 ( 322.5g‏ 4 )ع324.5 


كتلة 1201دةة-35<10. 4 من كلوريد الخارصين د1 21€ تساوي: (5. 01-35) , 4. 2:11-65) 


28 


عدد المولات الموجودة في ڇ1.4 من 15011 يساوي: (11-1 , 0-16 , (K=39‏ 


e | 29 
2.5moأ‎ ¢ 0.05mo! bb 0.025mol (a 


عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم في 3258 منه تساوي: (11-1 , 0-16 , )€C4=40‏ 

م 4.392 طم ج5.70 û‏ ع8.70 
اللتسيد حت 5 من نترات الفضة 03 N‏ چ4 تساوي: (0=16 , 5-14 , 107.9عدعش 
0.133mol (a‏ ل 2.133mol (c 1.133mol‏ 

عدد مولات 6.58 عن كبريتات الخارصين 2180 تساوي: (0=16 , 5-32 , 1265.4 2) 
0.02mol (kb 0.01mol (a‏ ع 0.03mol‏ 


ف 3.1330 


0.04mol (d 


عدد أيونات الألمنيوم الموجودة في عينة من كلوريد الألنيوم كتلتها ع35.6: (01-35.5 , )A1=27‏ 


4.6x10# ions (d 3.6x10# ions ع‎ 2.6x10# ions (b 1.6x10™ ions (a 


عدد أيونات الكلور الموجودة في عينة من كلوريد الألمنيوم كتلتها ع35.6: (1-35.5ن) , 27=اه) 


5.82x10#ٌ1lons (d 4.82x10®# ions (€ 2.823x10™ ions (b 1.82x10® ions (a 


الدسبة المئوية للكربون في ان أكسيد الكربون تساوي: (0=16 , 0-12)) 


93.9396 4 32.83% (C 72.72% (bh 27.27% (a 


النسبة المنوية للفوسفور في حمض الفوسفوريك 1112004 تساوي: ر16 =0 , H=1, P=31‏ 


65.3% ¢ 31.63% ط/‎ 3.06% (a 


الصيغة 3 ا تتفت تف ل العناصم ر فی المركب تسمی: 


ET 


الصيغة الأولية ب فوق أكسيد الفيدروجين HO»‏ هي: 


الصيغة 0 مركب البروبان وت هي: 


56.396 0 


HıpO1 (d 


الصيغة الأولية مركب پتکون من ;64%0 .8 کریون ;16%0 .8 عيدروجين و 20 . 3 کسجین هي: :)16 =0 , H=1‏ , 2= ع 


الصيغة 59 - العدد الفعلي للذوات 5 عنصر في جزيء واحد من المادة تسمى: 


© لصم مره 


اا E‏ إذا علمت أن الصيغة الأولية هي 0131© والكتل المولية له تساوي 1 .78 : BT‏ 12- ع 


الصيغة الجزيتية للأستيلين إذا علمت أن الصيغة الأولية هي C38‏ والكتل المولية له تساوي 8/32201 26.04 : :11-1 , 0-12)) 


وجد أن مركباً يحتوي على 49.988 من 00 و 10.475 من الهيدروجين. فإذا كانت الكتلة المولية للمركب 58.125/13101 فما صيغته 
الجزيئية. (1-آ11 , 0-12)) 


سائل عدم اللون يتكون من 689/0 a‏ و 53.32% أكسجينء وكتلته المولية أو هددع 60.01 فما صيغنه ا رة 0-16 , 000-14 


هركب عد سس ا الماء = بذراته يسمى: 


أي 2 TT‏ تمثل كلوريد الكوبلت11 e‏ الماع: 


م CoC. 6O hb KClL.6HO‏ عع 60 .وا 0و0 


وضعت عينة من كلوريد الباريوم المائي (8301:.1120 كتلتها 58 في جفنة وسخدت. وبقى بعد التسخين 4.26 من كلوريد الباريوم 


اللامائية و820:1. فبا صيغة الملح المائي: (1-35.5© , 82-137.3 , 0-16 , 33-1 
م BaCla.2H20 ¢ BaCl. HO‏ ع BaCl,.4H2O (d BaCl,.3H2O‏ 


وضعت عينة من كبريتات النحاس الائية الزرقاء (115)04.21126ب) كتلتها بع 5. 2ف جفنة وسخنتث. وبقي بعد التسخين 1.598 من كبريتات 
النحاس اللامائية البيضاء 2115004 فما اسم الملح الالي: (5-32 , (H=1, 20-16 , Cu=63.5‏ 
©) كبريئات الشحاس (11) سداسية الماء 


8) كيريتات التحاس(]]) رباعية الاء 
<ا) كبريتات النحاس(11) خاسية الماء 0) كبريتات النحار(11) سباعية الماء 

إذا كان تركيب أحد الأملاح الائية (1.29/0 117005 , 870 8185)0-48) . فما صيغة هذا الملح الائي: 
(H=1, 0-16 , Mg=24.3 , 5-32(‏ 


أي من الأملاح المائية التالية يستخدم في حزن الطاقة الشمسية: 


0150.61 20 ١ ة.وانوظ‎ 0 49 | NazSO,. 10H;O (b MgSO,.6HO (a 


MeSO,.SHرO‎ (d MeSO,.7H4O ( 
8 ع‎ ( 


